Liszt 
Und wir dachten der Toten 

(Freiligrath) 


Langsam 



Und nun kam die Nacht, undwirrit.tenhindann, rundjumdie 



"WachOsu . er loh.ten; dieRos.se schnoben, derRcgen rann, und wir dachten der 

V^ ^ ^ \\£L rifen. 



